210 SMS210N4 1 SALES MATERIALS SYSTEM 

Item: 541865 Finished Good ITEM MAINTENANCE 
Description of Item: Action(C,D,R,' '): _ 

S DOR CONV/GAS BlGlF DISPLAY KIT-6/98 Status: A 

L 

Prime Whse: W150 
Multi Whse: N 

Std Note Code NV 


Asset Code: TA A 

Exp Code: TA 
Brand Code: 4200 DORAL 
Repackable: N 
Ups Flag: Y 


Asset Prom No: 0 S 

Exp Prom No: 800432020301 Sk 
L Budget Code: 4200 

Sku Pkg: SKU 
Po Pkq: 1.000 Fu 


Po Pkg: 
UPC: 

Sku/Mast Pk: 


04/27/98 10:53 
FN: _ 

'): _ Next Item: _ 

tus: A Item Type: F 

Active Item: Y 
hse: W150 Refurb #: 0 

hse: N Corres #: 0 

Cycle Count: 00 
Sku Reserved: 

Sku Available: 5519 

Sku in Process: 0 

Sku Backordered: 

00 Number BO: 

Sku on Hand: 5519 

Future Not Rsvd: 

Sku Alloc Avail: 29836 


5519 


29836 


1.000 


Master Pk: N (Y/N) 


United Inch: 47.00 UPC: Sku Alloc Avail: 29836 

Sku Weight: 1.1000 Sku/Mast Pk: 1.000 

Sku Cube: 0.4955 Master Pk: N (Y/N) Avg Sku Cost: 2.2497. 

Invntry Mgr: WGDLG KAY MCCAFFREY 

Allocated: Y Sku/Mast Pk Per Pallet: 0 $ Onhand: 12416.0943 

Program Mgt: Category: 023 420 361 POS KITS C LE: 0.0000 

Enter-PFl — PF2-PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 PF9—PF10—PF11—PF12— 

HELP Cmnt Retrn Pl/Cs Inv Main 


Avg Sku Cost: 

$ Onhand: 

C LE: 


2.2497. 

12416.0943 

0.0000 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/plcnOOOO 


